Nr. 81264 

22 juni 
2016 




G 



e/ ^eente Beï€> eV ^ 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. 


Ingekomen melding lozing buiten inrichting. Riethoven, Walikerplein 3, 
aanleggen van een gesloten bodemsysteem (t.b.v. aardwarmte) 

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en 
akkoord bevonden: 

Nr.: 2016-0612 

Datum verzonden: 13-06-2016 

Omschrijving: Riethoven, Walikerplein 3, aanleggen van een gesloten bodemsysteem (t.b.v. aardwarmte) 
Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding 
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